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KERALA STATE LOTTERIES 


No. Pub . 3 / 1927 /2013 /DSL . 

10th March 2013. 
RESULTS OF POURNAMI LOTTERY No . RN -73rd DRAW HELD ON 10 - 3-2013 AT SREE CHITHRA HOME 

AUDITORIUM , EAST FORT , PAZHAVANGADI, THIRUVANANTHAPURAM 


I PRIZE = 51, 00 ,000 

CONSOLATION PRIZE 
II Prize — 1,00 ,000 


10 ,000 


RC — 444035 


RD — 444035 


RE — 444035 (Malappuram ) 
RA _ 444035 RB — 444035 
RA — 934075 ( Thiruvananthapuram ) 
RB — 833855 (Palakkad ) 
RC — 674398 (Thiruvananthapuram ) 
RD — 296227 (Kozhikode ) 
RE — 472220 (Kottayam ) 


FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS 


3266 


III Prize — 10 ,000 
IV PRIZE = 35, 000 
V PRIZE = 2,000 


3799 6270 
0963 1220 
5889 6746 


6845 
1610 
9682 


7228 
1637 


9403 
5612 


VI 


Prize — 


1 ,000 


0503 0813 
3487 4274 


1184 
4646 


2058 
9029 


2329 
9702 


VII PRIZE = 3500 


0651 1402 
4672 4692 
6968 8393 


1447 
4848 
8601 


2961 4424 
5359 6949 
8739 9023 


VIII 


PRIZE = 


100 


0551 1392 
4363 4555 
8425 8593 


3688 
4636 
9032 


4150 4290 
5864 7069 
9609 9613 


IX 


PRIZEM 


50 


0272 0401 
1014 1191 
1797 2124 
2487 2538 
4053 4433 
5373 5448 
5856 6626 
7091 7203 
7563 7572 
8463 8610 


0522 
1215 
2309 
2548 
4762 
5505 
6704 
7207 
7819 
8863 


0572 0664 
1226 1663 
2311 2382 
3916 3928 
4841 5338 
5627 5804 
6881 7052 
7375 7441 
7858 8062 
9423 9554 


The prize winners are advised to surrender the winning tickets within 30 days. 


Vikas Bhavan , Thiruvananthapuram , 
Kerala -695 033. 


Phone: ) 


Director — 0471 - 2305230 
Office — 0471 - 2305193 

0471- 2301740 


Fax : 


A . JAYAKUMAR , 

Deputy Director, 
Directorate of State Lotteries. 


www .kerala .gov. in 
www .keralalotteries. com 
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No. Pub . 3 / 1927 /2013 /DSL . 


11th March 2013 . 


RESULTS OF WIN -WIN LOTTERY No . W – 195th DRAW HELD ON 11 - 3 -2013 AT SREE CHITHRA HOME 

AUDITORIUM , EAST FORT, PAZHAVANGADI, THIRUVANANTHAPURAM 


I PRIZE — 


50 ,00 ,000 


WT — 551610 (Palakkad ) 


CONSOLATION PRIZE 


10,000 WM — 551610 


W0 — 551610 WR — 551610 WS — 551610 


II PRIZE = 


1 ,00 , 000 


WR — 995658 (Malappuram ) 


III PRIZE — 
IV PRIZE 


V PRIZE = 


VI Prize = 


VII PRIZE = 


FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS 
10 ,000 

5984 
5,000 

1135 2556 3092 5249 8511 

8799 
2,000 

0659 1259 2823 3492 7175 

8991 9024 
1,000 

1674 3132 5472 5505 7496 

7734 8285 8316 9379 9460 
500 

0155 0971 1061 1575 2926 
3218 4285 4328 5155 7101 

7382 8630 8675 9281 9948 
100 

0472 0826 1350 1678 2152 
3176 4737 5830 5864 6800 

7158 7222 7724 8891 9863 
50 

0058 0451 0519 0667 0683 
0693 1098 1740 1857 1858 
1891 2063 2117 2574 2779 
2928 3075 3110 3469 3661 
3838 3897 3911 4524 5462 
5469 5509 5738 6072 6129 
6215 6547 7067 74697715 
7997 8283 8309 8596 8614 
8647 8740 8778 8908 9275 
9371 9466 9803 9864 9867 


VIII PRIZE = 


XI PRIZEM 


The prize winners are advised to surrender the winning tickets within 30 days . 


Vikas Bhavan , Thiruvananthapuram , 
Kerala-695 033. 


Phone: ) Director — 0471- 2305230 

{ Office — 0471 -2305193 
Fax : 

0471 -2301740 
www .kerala . gov.in 
www .keralalotteries . com 


V . S . KOMALAVALLY , 

Deputy Director, 
Directorate of State Lotteries. 
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No. Pub 3/ 1927 /2013/DSL . 


13th March 2013 


RESULTS OF AKSHAYA LOTTERY No . AK -77th DRAW HELD ON 13 -3-2013 AT SREE CHITHRA HOME 

AUDITORIUM , PAZHAVANGADI, EAST FORT, THIRUVANANTHAPURAM 


I Prize — * 25 ,00, 000 


AC — 398188 


(Kottayam ) 


CONSOLATION PRIZE — 


10 ,000 AA — 398188 


AB — 398188 


AD — 398188 


AE — 398188 


II PRIZE = 


1, 00 ,000 


AA — 872815 ( Thiruvananthapuram ) 
AB — 223568 ( Thrissur ) 
AC — 134485 (Palakkad ) 
AD — 348867 (Kannur) 
AE — 671909 (Kozhikode ) 


FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS 


III Prize — 


10 ,000 


6600 


IV 


PRIZE = 


5 ,000 


0177 


3300 


3793 


4809 


0719 
7487 


5556 


V Prize = 


2, 000 


3168 


3448 


6375 


6943 


1768 
7997 


9000 


VI PRIZE = 


1, 000 


2836 


3275 


0377 
4669 


0643 
7622 


2793 
8778 


8828 


9690 


VII Prize = 


500 


0471 
2595 
4394 
6529 


0845 
3209 
5525 
8963 


0949 
3232 
5530 
9469 


1345 
3284 
5851 
9509 


2278 
3962 
6395 
9823 


VIII Prize = 


100 


2988 
7066 


3250 
7245 


3774 
7720 


4570 
7891 


5058 
9219 


IX PRIZE — * 50 


0209 


1585 


0195 
1947 


3139 
4086 


4863 
5626 
6577 
7352 
8458 
9169 


2011 
3445 
4262 
5372 
5930 
6677 
7430 
8648 
9428 


0981 
2016 
3587 
4297 
5435 
6036 
6734 
7504 
8813 
9438 


1146 
2736 
3663 
4376 
5444 
6060 
7113 
7634 
8896 
9508 


2884 
3779 
4493 
5496 
6298 
7215 
7915 
8989 
9871 


The prize winners are advised to surrender the winning tickets within 30 days. 
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No . Pub . 3 / 1927 / 2013 /DSL . 


14th March 2013. 


RESULTS OF PRATHEEKSHA LOTTERY No. PR - 77th DRAW HELD ON 14 -3 - 2013 AT SREE CHITHRA HOME 

AUDITORIUM , PAZHAVANGADI, EAST FORT, THIRUVANANTHAPURAM 
I PRIZE , 75 ,00 ,000 

PB — 369039 ( Idukki) 


CONSOLATION PRIZE — 


10 ,000 PA — 369039 

PD — 369039 


PC — 369039 
PE — 369039 


PC — 390519 (Pathanamthitta ) 


II Prize 
III Prize — 


5, 00,000 

1,00 ,000 


PA — 302994 (Pathanamthitta ) 
PB - 118697 (Kozhikode) 
PC — 376749 (Kottayam ) 
PD — 261124 (Pathanamthitta ) 
PE — 181147 ( Thiruvananthapuram ) 


FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS 


7299 


IV PRIZE = 
V Prize — 


10 , 000 
5 ,000 


0878 
4154 
6599 
9395 


1950 
4683 
6955 


1985 
5118 
7914 


2389 
5406 
7991 


3498 
5943 
9259 


VI PRIZE = 


1 ,000 


0591 
3243 
4584 
8316 


0925 
3409 
6474 
8517 


1665 
3716 
6554 
8765 


1972 
3881 
6887 
8900 


2859 
3884 
7319 
9115 


VII PRIZE = 


500 


0407 
2421 
6216 
8090 


0860 
3030 
6649 
9102 


1476 
3117 
7135 
9209 


1886 
3725 
7787 
9802 


1997 
3828 
7999 
9900 


VIII PRIZE = 


100 


0143 
1627 
2241 
3673 
4800 
5682 
7056 
7625 
8231 
9554 


0827 
1741 
2566 
4140 
5031 
6512 
7091 
7713 
8374 
9557 


1014 
1820 
2911 
4439 
5167 
6913 
7439 
7760 
8575 
9568 


1222 
2155 
3350 
4440 
5172 
6962 
7468 
8051 
9316 
9607 


1310 
2183 
3397 
4682 
5326 
7007 
7572 
8112 
9330 
9914 


The prize winners are advised to surrender the winning tickets within 30 days . 


Vikas Bhavan , Thiruvananthapuram , 
Kerala-695 033. 


Phone: 


Director — 0471 - 2305230 
Office — 0471-2305193 

0471 - 2301740 


Fax : 


A . JAYAKUMAR , 

Deputy Director, 
Directorate of State Lotteries . 


www .kerala .gov.in 
www .keralalotteries .com 
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No. Pub . 3/1927/2013/DSL . 


17th March 2013 . 


RESULTS OF POURNAMI LOTTERY No. RN -74th DRAW HELD ON 17 - 3 -2013 AT SREE CHITHRA HOME 

AUDITORIUM , PAZHAVANGADI, EAST FORT, THIRUVANANTHAPURAM 


I Prize = 


51,00,000 


RL — 168882 


( Thrissur) 


CONSOLATION PRIZE 


10 , 000 


RG – 168882 


RH — 168882 


RJ — 168882 


RK — 168882 


II 


PRIZE - 


1 ,00 ,000 


RG — 788895 (Thiruvananthapuram ) 
RH — 222335 (Kannur) 
RJ _ 847269 (Kollam ) 
RK - 814810 (Malappuram ) 
RL — 271741 (Kottayam ) 


FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS 


II 


Prize 


10 ,000 


4362 


IV 


PRIZE 


5,000 


1613 


3649 


7042 


7496 


7640 


V 


PRIZE = 


2,000 


0500 


1035 


2373 


2720 


3142 


5430 


6654 


9020 


V 


PRIZE - 


1 ,000 


0498 


0988 


2784 


3539 


2987 
7978 


3831 


5015 


6687 


9004 


VII 


PRIZE 


500 


0062 


2121 


0323 
5488 


4849 
7351 


5173 


4081 
6173 
9374 


6103 


8067 


8688 


9182 


9487 


VIII 


PRIZE 


100 


0538 


1758 


2290 


2913 


0872 
4799 
9135 


4088 
8671 


7586 


6330 
9245 


7770 
9899 


9655 


IX 


PRIZE 


50 


0886 


1327 


1375 


1440 


0541 
1611 
1992 


1868 


1922 
2533 


3244 


2376 
3264 
3923 


3732 


1930 
2970 
3741 
4210 
5650 
7132 


3915 
4270 


1898 
2382 
3344 
4106 
4934 
6070 
7733 
8679 
9848 


4616 


6009 


6038 
7728 


4144 
5014 
6513 
7832 
8746 
9876 


7872 


7415 
8432 
9426 


8587 
9444 


8947 
9935 


The prize winners are advised to surrender the winning tickets within 30 days. 


14th May 2013 ] 


KERALA GAZETTE 


638 


( 2 ) 


No . Pub . 3 / 1927/2013/DSL . 


18th March 2013. 


RESULTS OF WIN -WIN LOTTERY No. W - 196th DRAW HELD ON 18 - 3 - 2013 AT SREE CHITHRA HOME 

AUDITORIUM , PAZHAVANGADI, EAST FORT, THIRUVANANTHAPURAM 


I Prize — 


50 ,00 ,000 


WX512123 (Kozhikode) 


CONSOLATION PRIZE — 


10 ,000 WU — 512123 


WW — 512123 WY — 512123 w2 – 512123 


II 


Prize — 


1,00,000 


WY _ 437540 ( Palakkad ) 


FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS 


1897 


III 
IV 


Prize 
Prize — 


10 ,000 
5,000 


1980 


2049 


5418 6170 


V 


Prize = 


2 ,000 


1475 
9127 


2062 


2874 


9362 
0516 
8679 
0190 
3654 


6826 


VI PRIZE = 


1 ,000 


0794 
5459 


1299 
7113 


1386 
7610 


2286 
9989 


VII 


PRIZE = 


500 


0049 
5408 
8135 


1919 3097 3171 4766 
5968 6265 6646 6847 
8421 8541 8821 9042 


VIII 


PRIZE = 


100 


0097 
3485 
6343 


0801 
4046 
6411 


1063 2293 
4687 5425 
8039 9675 


2541 
6015 
9684 


XI PRIZE= > 50 


0435 0462 0577 0605 
0634 1040 1209 1301 
1686 1922 1945 2101 
2535 2861 3056 3096 
3682 3687 3906 3956 
41094248 4600 4926 
5161 5199 5277 5288 
5835 6739 6828 6878 
7755 7757 7983 8340 
9014 9367 9419 9815 


0616 
1366 
2229 
3657 
4000 
5152 
5303 
7577 
8547 
9928 


The prize winners are advised to surrender the winning tickets within 30 days. 


Vikas Bhavan , Thiruvananthapuram , 
Kerala -695 033 . 


Phone: ) Director — 0471- 2305230 

Office — 0471 -2305193 
Fax : S 

0471-2301740 
www .kerala . gov.in 
www .keralalotteries.com 


V . S . KOMALAVALLY, 

Deputy Director, 
Directorate of State Lotteries . 


